














温度 • 湿度 • お得な運転 • 電気代 
などの情報をお知らせします。 






冷房 • 暖房の風量をパワーアップして 
運転します。 









フィ ルター 掃除 ボタン 

エアフィルターに付いたホコリなと' 
の汚れをエアコンがキレイにします。 


















































































































連 insu の準備 


:效猶 
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______圍_圍_圍_圍| 


光触媒集塵 • 脱臭フイルターを取り付ける。 

電源プラグをコンセントに差し込む。 , 

電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。 h % 

♦各部の動作チェックを行います。 ! r 
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[4 池を入れる I 



上部ツメ 


㊉、㊀を 
まちがえない 
で < ださい。 




7 上部のツメを下へ引き、ぶたを開ける。 

^単 3 形アルカリ乾電池を 2 本入れる。 

籲単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない 
場合があ0ます。 

3 ふたの下部のツメ （ 2力所）を差し込んで、 
ちとどお0にふだを閉じる。 


/ • 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くな〇受信されにくくな〇 

ましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換して<ださい。 

(2 力所）♦付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に 
満たないろちに消耗することがあります。 


時計を合わせる 


電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて 1 H を 
押してください。（室内ユニットに記憶された時刻が設定されます。） 

それでも時刻 ：^: C ： G が点滅しているときは、時計合わせを行って<ださい。 



ブ時£せを押す 


枷刪 

m.m 


: jgggyN _ 1 1 _ ) 

□円 m 



2 It ] で現在の時刻を合わせる。 

* 押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると 
1◦分す’つ変わ0ます。 


S 


► 13 






3 rwi を押す。 


\ • 「設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻ります。 


タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取り消されますので、再設定して < ださい。 


部屋形状を確認する 


適切な風向調節のため、 屋形状設定| と |冷房室温補正] を設定して<ださい。 i^Bcbgga 
設定を正し<行わないと、室内の湿度が高い場合に吹出し□から水滴が落ちる場合があります。 

























































運転ランプ（緑色）が 
点灯 


運転 


決定した温度 


■*[ 輸自動 I ' 


國® 2- L 自動」- 

承 pP 



翳;皿度 


快|1 "^17— | 


快適自動 



快適自動運転とは 

快適自動運転を行ろと、最適な温度•湿度(除湿冷房、除湿時のみ）•気流制御を行います。 
冷房シーズン(除湿冷房時)は、自動的に心地よい体感温度にし、快適な運転をします。 

ビズ自動運転とは 

政府推奨 5 の冷房 28° C 、 暖房 20 °C . 気流制御の運転を行います0 

※省エネルギ_ • 省資源対策推進会謖省庁連絡会議での決定事項よ0 


お好みに合わないときは運転モードを変えてください c 


身 ■ ami %BCP ■■■■■■ ^ ■ I 

ノ k 運転をまかせる 


.■；；•；； ；-： 7^ .零. . : 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、快適な自動 
運転を行います。（暖房時の湿度コントロールはあ0ません。） 


〔快適自動 I を押す< 


押すごとに下記の晒で切0換わ0ます。 
r —^ 快適自動 一 ► ビズ自動， 


室内 • 屋外温度に応じて、自動で以下の運転モードを選択します。 

r r 運転モード 1 


快齙動 


靉温度 




快適自動 
運転時 

暖房 

除湿 

除湿冷房 

ビズ自動 

暖房 

運転時 

冷房 


したいとき 


im ) を押す。 

*「停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します C 
* 運転ランプが消灯します。 


停止 


受 sx 


温度を押す。 
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:設定温度設定しつど丨 
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臓.？ 


厅止 


冷房 10 余湿 


暖房丨【高温風! 

rxi 


しつど 


□ □ 
□ 


温度を下げたいと吉 

tT^IrS 


m ) を押す。 


湿度を下げたいと苦 


除湿 


m ) を押す< 


温度と湿度を 
下げたいとき 

舞 E3I 'SSSSSST 

IfSC^EpI 

P ホ， ioini 历 


冷房運転中に 

m を押す。 



温度を上げたいとき 


暖房 


Qll] を押す< 


通常の暖房運転よ〇温度が 
高く、風量を抑えた風が 
出ます< 


さらにぬくも！ D を感じたい 
場合におすすめです C 


高温風 




遲 ㈣ 东押才< 


停止したいとき 


■ ] を押す。 

運転ランプが消灯します。 
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温度を押す0 しつどを押す0 




温度 

湿度 

冷 房 

1 8° C ~32 °C 

湿度を下げると除湿冷房運転にな0ます。 

除湿冷房 

除湿自動切換「入 j の場合 
(初期設定） 

連続 5 * 2 • 50 • 55 . 60% •切 
(切にすると冷房運転になります。） 

除湿自動切換「切 j の場合 

連続 5 * 2 •低め•標準 h •高め•切 

除 湿 

標準一 3° C 〜標準旧 

連続※ 2 • 50 . 55 • 60% 

暖 房 

10 °C 〜 30 °C 

設定できません。 

局温風 

設定できません。 


※1標準…除湿運転を開始したときの室内温度 
※之連続…除湿を続けます。 

※3標準…運転モード、設定温度から決定した湿度 
高め…標準よ0 5%高めの湿度 
低め • • •標準より5 %低めの湿度 


• 除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、室内温 
度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。（再熱除湿） 

* 室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。 
(除湿自動切換) 


* 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ 
風量を弱くした運転になります。 

• 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転になります。 

(除湿自動切換) Clsls&ffil 


• お部屋の温度が設定温度に近づ<と風量を弱< します。 

お部屋の温度が上がると(下がると)、風量をちとに戻します。 


• 風量が低めに設定されているため、室内の温度が低い場合 
には、お部屋全体が十分に暖まらない場合があります。 



















穿 〆 : . 匿 . 

园風を調節する 


ち、^^ 



設定混度〒 


?1 


關節 


風量1 を押す。 

押すごとに風量表示が切 D 換わ0ます。 


運転モード 


快適自動 


ビズ自動_ 

除湿 


除湿冷房 


冷房 


暖房 


風量設定 



自動 • しずか • 1から5まで （ 5段階設定） 

<リモコン表示部> 


ストリーマ空気清浄•送風 


自動 しすか 風 ml 

風错 I 風量しずか I 風議 
自動 P r ■ __ 


風量5 風量4 風量3 

'風量風量 ■■■_ ◄風量■■編 



風量設定のリモコン表示は消灯します。 
風量調節はできません。 


風向調節 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 




ぐ:ぐ:ぐ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ぐ:ぐン:ぐ:.:.:.:.:.:.:.:.:くぐ：.:ぐ:^^ 


上下の風向を変えたいとき 

運転中にを押す。 

籲押すこ'とに風向表示が 
切〇換わります。 

• フラップが上下に動きます。 


くリモコン表示部〉 

1段階目 2段階目 3段階目 4段階目 


自動 スイング 6段階自 5段階目 

闕！~~1 !~ ] 


「自動」は快適自動運転、ビズ自動運転の 
ときにのみ表示されます。 


左右の風向を変えたいとき し部屋形状設定フ 

運転中にき向左右1を押す。<_」モコン表示部> 


部屋形状設定が「縦長中央」の場合 


押すごとに風向表示が 
切り換わります。 

ルーパーが 左右に動きます。 


611111 ►ftimUim ペ 


1!\\ ► /綳_ 


一 r 目 if 」一 

/ 川 ii \\ 


(全10段階設定) 


細 f \ 


//mm < //in 


il \\\ W < / 川 BM 川！ |\\ 


お知らせ 


設定温度よりも高く（低く）な 
ると風量が弱くなり、フラップ、 
ルー バーは停止します。風向 
上下でスイングを設定してい 
るときはフラップは下向きの 
位置で停止します。 


►部屋形状や左右吹き設定によっては表示されない 
ものがあります。 籲 


上下左右気流にしたいとき 

運転中に風向上下と風向左右を 
スイングにする。 

• フラップとルーパーが交互に動きます。 

镛取り消したいときは、風向調節を変更します。 


< U モコン表示部> 

【風向上卜】【風向左右】 

nim 






















































段 


風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ•ルーパーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。 




で自動に設定したときは人感センサーが働きます。 
人感センサーで左、正面、右の3つのエリアから人がいる 
場所を検知して、人がいるエリアへ風を向けます。 


、 Bana — I 白 動 卜 

///II1W 



人感センサーについて 

奉人感センサーは、人（発熱体）の動きを検知し、人がいる 
エリアを認識します。 

-検知できる距離は室内ユニットの正面で約 9 m です。 

• 室内ユニットの真下や、真横の位置では認識できません。 
• 据付け高さが1 80 cm 以下の場合は検知できる距離が短く 
なります。 

• 犬や猫などの小動物の移動や、他の暖房器具、電化製品 
など発熱体の温度変化を人と判断することがあります。 
また、日差しがあたる場所は誤認識する場合があります。 
• 同じお部屋で複数の人を検知した場合は、最後に検知 
したエリアへ風を向けます。 




風をす<い上げて、人に直接あてないよ 
ろにします。 



冷気がときどきあたるよろに不規則な 
リズムで上下に動きます。 


除湿 


暖房 


冷房 • 除湿冷房 


快適自動運転時のフラップの向き（横から見た図) 


•快適自動、ピズ自動で運転開始すると、風向上下は常に「自動ことなります。 _ 

前回の風向設定を継続したい場合は、メニュー設定で自動運転風向を「風向手動」に変更してください 。 iJckggii 
• 風向上下が「自動」となっているとき、下記の気流設定になります。 


2段階目 


mmmmm 


3〜6段階目 

(スイング時の可動範囲) 


1段階目 




1〜6段階目 

(スイング時の可動範囲) 


トリーマ空気清浄•送風 


暖房*咼温風 


冷居 • 除湿冷房 • 除湿 


U モコン設定に対応したフラップの向き（横から見た図) 


拳風量設定が「自動」のとき、冷房 • 除湿 • 除湿冷房(快適自動 • ビズ自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニット 
にこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。（ニオイないス） 
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园風を調節する 






風エ U 3 

::ミ;:屬_!||^ 画 HSI ;:::;::_^: ::: 


風エリアは、お部屋の中で主に空調したいエリアを選択できる気流設定です。 



画 


風エリアを設定するとパワフル運転が取0消されます。 

風エリアを設定すると風量は自動になります。（変更は可能です。） 



















































